XXVII- Christbaum 



Moderato ( J . = circa 65) 



Trumpet in C 1 



Trumpet in C 2 



Trombone 



Bass Trombone 



^ 



Carl August Peter Cornelius (1824-1874) 
Arr. Michel Rondeau 

J 



^^ 



^m 



^ 



^ 



^ 



^ 



^ 



=^^ 



^^ 



^ 



^ 



^5 



^ 



^^ 



=^ 



^ 



^ 



m 



C Tpt. 1 



C Tpt. 2 



Tbn. 



S 



I 



^^ 



i 



^^ 



^ 



fe^E=5 



^ 



^^^ 



i^^ 



■kT Firf 



^^ 



^ 



^^i^ 



s 



^ 



1S^ 



^ 



^ 



^^ 



^ ^^ 



^ 



^ 



^ 



B. Tbn. 



^ 



74 



^ 



^ 



C Tpt. 1 



C Tpt. 2 



Tbn. 



^ 



^^ 



P 



S 



^ 



^ 



5^ 



i 



s 



m 



g^^ 



s 



^ 



^ 



B. Tbn. 



') V J. J 



^ 



^ 



^S 



^ 



^ 



© 2000 - The Cathedral Brass 



J/ 



XXVII- Christbaum 



C Tpt. 1 



C Tpt. 2 



Tbn. 



m 




m 



w 



B. Tbn. 



^^ 



> >:, IS- 



^ 



^ 



^ 



f^¥ff 



fe^ 



S 



-(9-^ 



m 



w 



^m 
^^ 



#tef 



^ 



C Tpt. 1 



2S 



^ 



=^^ 



^^ 



C Tpt. 2 



# 



^ 



f 



^ 



Tbn. 



^ 



^ 



^ 



-iS^ 



-iS^ 



^ 



^ 



B. Tbn. 



'>'-J J'J J' : 



^ 



P 



^ 



^ 



^ 



C Tpt. 1 



35 



s 



^ 



^^ 



^g 



/^ 



P 



r^ 



C Tpt. 2 



Tbn. 



^ 



•^^r Fr 



E^ 






^ 



1 



^ 



^i 



s 



^ 



-iS^ 



iJJ JJ^ 



^ 






B. Tbn. 



^W 



r^ 



^ 



-iSi-^ 



-i©-^ 



^^ 



# 



^ 



r^ 



